Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن المتدربة / مشاعل عبدالله عبدالعزيز العريفي هوية وطنية رقم ( د ل ان 
قد اجتازت برنامج (تنمية المهارات القيادية في المجال الأمني) 
والذي عقد خلال الفترة من 5 "1١/1‏ 4 4 ١ه‏ إلى 8 4/1١١1‏ 4 اه 


والله الموفق » » 


مدير عام كلية الملك فهد الأمنية 


e: اللواء/‎ 


د. علسي بن مبدالرحمن الدعيج 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني 


شه ی 


د. سطام بن عبدالعزيز الفارس 


ف 


Scanned with CamScanner 


1 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية ) 
المديرية العامة لكلية 1 


الملك فهد الأمنية 


كلية الملك فهد الأمنية 


117 COLLEGE 


(شهادة) 
يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 


بأن المتدربة / مشاعل عبدالله عبدالعزيز العريفي هوية وطنية رقم(؟85/١815/٠1١٠9١٠)‏ 
قد اجتازت برنامج (تصميم وتحليل الاستبانات) 
والذي عقد خلال الفترة من 8 8/7/7 4 4 ١ه‏ إلى 45/7/79 5 ١ه.‏ 


والله الموفق > ٠‏ 


ANTI n, 
aS î, 
3-3 
کک سے ا‎ 
ج‎ 


0 0 
مدير معهد التدريب النسائي الأمني الختم يھ 4 4 - عام كلية ملك فهد 0 


ستيه محرت 


د سطام بن عبدالعزد: الفارس E E‏ ا - 7 ن علك نيم عيدال حص اا 
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